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GÜLER  TORUN  HALI  SAHA  FİNAL  MAÇI  HAKEM  TARAFINDAN  İPTAL  EDİLDİ 

AYPİ  Spor  ve  ŞENEL  Spor  arasın  da  22.06.2007  21.00’de  oynanan  maçta  Aypi  Spor  3  Şenel 
Spor  2  iken  maçın  25.  dakikasında  centilmenlik  dışı  hareketlerden  dolayı  hakem  tarafından  maç 
iptal  edildi. 

Tertip  Komitesi  (Kadir  Torun,  Ayhan  Tuncar,  Yusuf  Aydın)  tarafından  turnuva  kupasının, 
centilmenlik  kupası  olarak  23.06.2007  Cumartesi  günü  21.00’de  en  centilmen  takım  olan  Nur 
Market  Spora  verilmesine,  turnuvada  verilecek  500YTLTik  ödülün  ise  (TEKVAİ  Taşova  Eğitim 
ve  Sosyal  Kalkındırma  Vakfına  Güler  Torun’un  anısına  bağışlanmasına  tertip  komitesi  tarafından 

karar  verildi. 

Taşova  Net  olarak  turnuvada  oynayan  tüm  takımları  tebrik  ediyoruz. 
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